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Gemeente Midden-Delfland - melding - het vervangen van asbesthoudende 
golfplaten aan de Veenakkerweg 20,2635 NC Den Hoorn 

-Het vervangen van asbesthoudende golfplaten aan de Veenakkerweg 20, 2635 NC Den Hoorn (21-12- 
2015) (Z-HZ_SLM-2015-0087). 


1 


Gemeenteblad 2015 nr. 129814 31 december 2015 





